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يتضعن التقرير تفاصيل تكاليف الخدمات المقدمة من الجمعية لمستفيديها خلال 


الفترة من يونيو 2021 إلى ديس عبر 2021 وفيعا يلي لمحة عامة عن هذه 
الخدمات: 


الخدمات المقدمة: 
خدمة السكن: وهي تقدم لعرضى السرطان خلال فثرة تلقيه العلاج 
الكيعاوي أو الإشعاعي. وتصدف لدعم وتحسين نوعية الحياة ومساعدة 
العرضى و أسرهم وتقليل التكاليف عليههم (يس تهدف دعم 330 مريض 
سنويًا على الأقل) 


خدمة الأجهزة التعويضية: توفير الأجهزة الطبية مثل (ثتدي صناعي - كرسي 
متحرك - سرير طبي - أجهزة تنفس) للمرضى حسب الحاجة (يستهدف دعم 
0 مريض سنويًا على الأقل) 


خدمة المواصلات: نقل العريض من مقر سكنه (الدمام - الخبر - الظهران) 
الى المستشفى لتلقي العلاج بناء على تاريخ الموعد المسجل من قبل 
ee oo ||‏ اله وإعادته بعد الانتهاء (غير ٠.‏ | : سيتم 11 ۳ 2 اخلال || e‏ 2 ر 
القادمة) 


خدمة الكشف العبكر: تعتلك الجععية ثلاث عيادات متنقلة للكشف العبكر عن 
سرطان الثدي بكادر طبي مؤهل وهدفها تقليل عدد الإصابات بعرض سرطان 
الثدي وتوعية المجتمع بأهمية الفحص الدوري والكشف العبكر (يستهدف 
فحص 2000 مستفيد سنويًا على الأقل) 
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| المستفيدين الجدد 


المجعموع - 88 مستفيد 
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السكن 


توفير سكن للمستفيدين خلال فترة العلاج 


تكلفة السكن (ريال) عدد المصستفيدين 
13,269.50 11 
13,277.90 11 
16,919.50 15 
19,426.50 22 
18,800.00 16 
0.00 0 


11 10,692.05 
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الأجهزة التعويضية 
توفير أجهزة طبية كأجهزة التنفس والكرسي المتحرك وغيرها للمعرضى 


حسب الحاجة 


تكلفة الأجهزة التعويضية (ريال) عدد العستفيدين 


5 






8 4,535.00 
0 0.00 


12 5,375.00 


104 


6 1,100.00 





8 5,200.00 





6 6,300 


1 


7 8,000 


نوع الأجهزة التعويضية وعددها 





المجموع= 87 جهاز 
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اسفنجية هوائية حمام 
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الكشف العبكر 


تعتلك الجمعية ثلاث عيادات متنقلة للكشف العبكر عن سرطان الثدي بكادر 
طبي مؤهل 


تكلفة الصيانة (ريال) 


295,431 


681,728 








إجعالي المستفيدين إجعالي العبالغ 


الأجهزة التعويضية 
إجمالي المستفيدين إجعالي المبالغ 
46 0 ريال 
سيارات الكشف العبكر 
إجعالي المبالغ 
0839 ريال 


الإجمالي الكلي للمبالغ المصروفة 1,100,054 ريال 





